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नई दिल्ली, शक्रवार, अगस्त 19, 1994/ श्रावण 28, 1916 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19 , 1994/ SRAVANA 28, 1916 


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विल्ली 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1994 
का . पा , 598 ( प ) : -- भारत के राजपत्न , असाधारण भाग-II पारा 3 की उप धारा ( ii ) दिनांक 
20 मई, 1994 के पृष्ठ सं . • 252 में मधिसूचिम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचना से . का . मा . 
384 ( म ) दिनांक 11 अप्रैल, 1994 में : 
1. पृष्ठ 1, कालम 6, मापन की विधि, " पद्धतिसेमेस को “पति" पहें । 
2 . पृष्ठ 1, कालम 6, मापन की विधि , “पग बैंगीन फर्णोशेसेंस " को "परा मैंगनी फलोरोसेंस " पढ़ें । 
3. पृष्ठ 2, कालम 4, पंक्ति 5, श्वसनीय निसंबिस कण " 50 माइक्रोग्राम/ प . मी . " को " 60 माको पा .) 
प . मी . " पों । 
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[97, p . # -33014/ 4/ 90] 

दिलीप विश्वास , अध्यक्ष 
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 21st July , 1994 
S .O . 598 ( E ) . - -In the Notification of the Central Pollution Control Board 
S . O . 384 ( E ) , dated the 11th April , 1994 , published at Page No. 252 in Part- II, 
Section 3 , Sub - section ( ii ) of the Gazette of India , Extraordinary , dated the 
20th May, 1994 . 

1. At Page 2, against the Pollutant Sulphur Dioxide (SO ) in column 4, 
line 2 , " 680 ) 4g|ma" be read as " 80 ] g/ms" , 

2 . At pago 3 , against the Pollutant Lead (Pb ) in column 6 , line 2 , after the 
words " using EPM 2000 " the word " of" be read as " or " . 

[F . N . B - 33014 /4 /90 ] 
D . K . BISWAS , Chaiman , 
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